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Quarto Arbitro: 


Arbitro Assistente 1: 
Arbitro Assistente 2: 


Analista de Campo: 


Entrada do mandante: 
Entrada do visitante: 
Início 1º Tempo: 
Término do 1º Tempo: 


Fernando Antonio da Silva Junior (CD / PE) 
Jose Romao da Silva Neto (CD / PE) 


Cesar Pereira Leite (CD / PE) 


Petrolina / PE 


Francisco Domingos da Silva (CBF / PE) 


Cronologia 


18:50 Atraso: Não Houve 
18:50 Atraso: Não Houve 
19:00 Atraso: Não Houve 
19:49 Acréscimo: 4 min 


Resultado do 1º Tempo: 1 X 1 


Entrada do mandante: 


Término do 2º Tempo: 


Entrada do visitante: 
Início do 2º Tempo: 


20:02 
20:02 
20:04 
20:55 


ASSINATURA DIGITAL VÁLIDA 
ASSINATURA DIGITAL VÁLIDA 
ASSINATURA DIGITAL VÁLIDA 


Atraso: 
Atraso: 
Atraso: 


Acréscimo: 


Resultado Final: 1 X 1 


Relação de Jogadores 


Sergipe / SE 


RH CBF - CONFEDERAÇÃO BRASILEIRA DE FUTEBOL Jogo: 333 
SUMULA ON-LINE 
Campeonato: Campeonato Brasileiro - Série D/2024 Rodada: Volta 
Jogo: Petrolina / PE X Sergipe / SE 
Data: 03/07/2024 Horário: 19:00 Estádio: Paulo Coelho / Petrolina 
Arbitragem 
Arbitro: Marianna Nanni Batalha (CD / SP) 


Não Houve 
Não Houve 
Não Houve 


6 min 


ne] tosido | nemeconoio [rafa cor Boo hpeico | nonecomio — [rmPAl cor 

12 Alan Alan Alves de Oliveira T(g) P 377373 1 IGOR Igor Leonardo Marque... T(g) P 607926 
4 BRENO Breno Pereira Roma TP 610518 2 Felipinho Felipe Ferreira Ramos TARE 369271 
5 Mazinho Jose Osmar Ventura da Pa T P 326805 3 Willian Willian Leonardo Mac ... TIP 418477 
6 Caetano Caetano Schetini Pires TAIR 370616 4 Andre Penalva Andre Lucas Matos Gama T P 393115 
9 Joao de Deus Joao de Deus Ferreir ... TR: 354568 5 Diego Aragao Diego Aragao dos Santos T P 184506 
10 Riquelme C ... Riquelme Mendes Figu .. T P 582391 7 EVERSON Everson Luis Santana ... T P 823073 
11 Galego Emerson Mendes de Ca... T P 602901 9 Arthur Jose Arthur Santos d ... TP 588798 
13 Raykar Raykar dos Santos Campo: T P 550852 10 Natan Jose Natanael da Cru ... TARE 404192 
17 Giancarlo Giancarlo Goncalves w e 465792 11 Reny Max Reny Max Santos Silva TAKE 609998 
20 Eduardo Luis Eduardo Souza Amori T P 508250 16 GILVAN Gilvan Vieira da Sil... MIRE 722956 
22 Rafael Rafael Henrique Peix ... ANR, 387919 21 Mardley Mardley Quinzeiro Ma ... Te 355060 
1 Cris Crismerio Teixeira d ... R(g) P 306360 31 Renan Renan Batista Pereira R(g) P 435568 
2 Denner Denner Monçao Xavier... R P 446009 6 RAFAEL Rafael Magalhaes do ... BARR 666113 
3 Mailson Mailson Souza Duarte... R P 367273 13 FABRICIO Fabricio Moura de Aguiar R P 761135 
7 Douglas Douglas Damasceno Gome R P 537155 15 YAN Yan Nery Tavares Santana R P 747564 
8 THIERRY Thierry Domingos dos ... RETR 724104 18 MANU Manoel Jamilson Alve ... A TP 728426 
14 Gustavo Silva Gustavo Alexandria Silva R P 305613 19 luiz Luiz Claudio Bezerra ... BARR 742989 
15 Weslley Weslley Alcantara de ... Im | IP 534051 20 MATEUS Mateus Silva de Oliveira BARE 615020 
16 ADRIEL Adriel Vitor Martins ... BALB 784205 22 Dudu Eduardo Ramon Ferrei... R P 697504 
18 Gabriel Ca ... Gabriel Cardoso Brito RIR 633507 25 Ronan Ronan Nunes Freitas ... RE RR 459875 
19 Acauã Carlos Antonio Rodri... BARR 731960 

21 EVERSON Everson dos Santos Silva R P 668075 

23 CARLOS Carlos Henrique Evan ... R/R 850072 

T = Titular | R = Reserva | P = Profissional | A = Amador | (g) = Goleiro 
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Comissão Técnica 


Técnico: Alyson Felix Duarte Dantas Técnico: Joseilson Batista Dos Santos 
Técnico: Alyson Felix Duarte Dantas Assistente Técnico: Edmilson Dos Santos 
Assistente Técnico: Erivaldo De Oliveira Silva Médico: Felipe Ricardo Alves Rodrigues 
Médico: Philipe Duarte Do Amaral E Melo Treinador De Goleiros: Washington Paulino De Araujo 
Treinador De Goleiros: Luciano Gonzaga Da Silva Preparador Físico: Renato Veloso Cavalcanti 
Preparador Físico: Eduardo Cardoso Dos Santos Massagista: Edivaldo Souza Santos 
Massagista: Joseval Andrade Lima 


1T 9 


22:00 NR Jose Arthur Santos de Oliveira Sergipe/SE 
43:00 1T 11 PN Emerson Mendes de Carvalho Petrolina/PE 


NR = Normal | PN = Pênalti | CT = Contra | FT = Falta 


Cartões Amarelos 


09:00 iT 4 Andre Lucas Matos Gama Sergipe/SE 
Motivo: A1.3. Cometer uma falta tática para impedir um ataque promissor - Por calçar seu adversário impedindo um ataque promissor. 


36:00 1T 11 Emerson Mendes de Carvalho Petrolina/PE 


Motivo: A1.11. Golpear um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Por golpear seu adversário de maneira temerária na 
disputa da bola. 


+03:00 1T 9 Jose Arthur Santos de Oliveira Sergipe/SE 
Motivo: A3. Retardar o reinício do jogo - Por retardar o reinício do jogo. 


17:00 2a 4 Breno Pereira Roma Petrolina/PE 


Motivo: A1.13. Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Por dar uma entrada em seu 
adversário de maneira temerária na disputa da bola. 


28:00 21 6 Caetano Schetini Pires Petrolina/PE 
Motivo: A1.11. Golpear um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Por golpear seu adversário de maneira temerária na 
disputa da bola. 

34:00 2i 9 Joao de Deus Ferreira Silva Petrolina/PE 


Motivo: A1.14. Atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo - Por atuar de maneira a mostrar desrespeito ao jogo. 


35:00 2T 16 Gilvan Vieira da Silva Filho Sergipe/SE 


Motivo: A1.13. Dar uma entrada contra um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Por dar uma entrada em seu 
adversário de maneira temerária na disputa da bola. 


37:00 2m 7 Douglas Damasceno Gomes Petrolina/PE 


Motivo: A1.1. Dar ou tentar dar um pontapé (chute) em um adversário de maneira temerária na disputa da bola - Por dar um pontapé 
em seu adversário de maneira temerária na disputa da bola. 


+05:00 2T 22 Rafael Henrique Peixoto de Andrade Petrolina/PE 
Motivo: A1.3. Cometer uma falta tática para impedir um ataque promissor - Por segurar seu adversário impedindo um ataque 
promissor. 


Cartões Vermelhos 


NÃO HOUVE EXPULSÕES 
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Ocorrências / Observações 
Nada houve de anormal. 


Motivo de atraso no início e/ou reinício, e de acréscimos: 

Não houve atrasos. acréscimos devido as comemorações de gols, substituições, atendimentos médicos e retiradas de atletas supostamente lesionados do campo 
de jogo. 

atendimentos petrolina: nº 10 aos 15 min 1t - nº 09 aos 5 min 2t 

atendimentos sergipe: nº 01 aos 10 min 1t - nº 09 aos 5 min 2t - nº 11 aos 37 min 2t 


Observações Eventuais 


Nada houve de anormal. 


Relatório do Assistente 
Nada houve de anormal. 


Substituições 
INT | Petrolina/PE 7 - Douglas Damasceno Gomes 
08:00 2T  Sergipe/SE 
18:00 2T Sergipe/SE 


10 - Riquelme Mendes Figueiredo 
19 - Luiz Claudio Bezerra Alves 9 - Jose Arthur Santos de Oliveira 


25 - Ronan Nunes Freitas da Cruz 10 - Jose Natanael da Cruz Oliveira 


20:00 2T Petrolina/PE 19 - Carlos Antonio Rodrigues Per... 17 - Giancarlo Goncalves 

34:00 2T Petrolina/PE 21 - Everson dos Santos Silva 5 - Jose Osmar Ventura da Paz 
38:00 2T Petrolina/PE 16 - Adriel Vitor Martins Lima Pe... 9 - Joao de Deus Ferreira Silva 
38:00 2T Petrolina/PE 8 - Thierry Domingos dos Santos ... 20 - Luis Eduardo Souza Amorim 
40:00 2T Sergipe/SE 18 - Manoel Jamilson Alves de Ara... 11 - Reny Max Santos Silva 

40:00 2T Sergipe/SE 22 - Eduardo Ramon Ferreira da Si... 16 - Gilvan Vieira da Silva Filho 
40:00 2T Sergipe/SE 20 - Mateus Silva de Oliveira 7 - Everson Luis Santana dos San... 
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